A を意 


〇 本製品のデータおよびパソコン内のデータ（八ードディス 
ク等）は、必ず他のメディア（フロッピーディスク、 M 0 
強制 ディスク等）にバックアップしてください。 

とくに、修復•再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前•更新後 
と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。乂下のよう 
な場合に、データは消失-破損する恐れがあります。 

-誤った使い方をしたとき 
-静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
-故障、修理などのとき 

-パソコンの電源スイッチを OFF にした後、すぐに電源スイッチを ON にしたとき 
-天災による被害を受けたとき 

上記の場合に限らずバックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損し 
た場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因とな 
つたり、製品やパソコンに悪影響を及ぼずことがありまず。 

禁止 

-強い磁界、静電気が発生するところ 



•温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露 
するところ 


-ほこりの多いところ 

一故障の原因となります。 


-振動が発生するところ 

一けが、故障、破損の原因となり 
ます。 


-平らでないところ 

一転倒したり、落下して、けがや 
故障の原因となります。 


-直射日光が当たるところ 

一故障や変形の原因となります。 


•火気の周进、または熱気のこもるところ 

一故障や変形の原因となります。 


-漏電、漏水の危険があるところ 

一故障や感電の原因となります。 


〇 本製品を廃棄ずるときは、地方自治体の条例に従ってくだ 
さい。 

5 ま街] 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 


切り取り ------ 


保証契約約款 

この約款は、お客様力《購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に 
規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り';肖すこと力巧きますが、その場合は、ご購入の製品を使巧することなく 
販売店または弊社にご慰 P 下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。 

射を淀勤 

1この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品力诚障した場合に弊社力 《 胃を行うことを約した重要な証明書をいい 
ます。 

2この約款において、「故障とは、お客様；が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品力《正常に機 
能しない状態をいいます。 

3この約款において、「無償像をとは、製品力敬障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 

4この約款において、「無償イ呆記とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償像里をお約ますること 
をいいます。 

已この約款において、「有償修理 J とは、製品力{故障した場合であって、無賃保証が細されないとき、お客様から費巧を頂 
戴して弊社が行う当該故障個所の胃をいいます。 

6この約款において、「製品」とは、弊社力顺売に際して個包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品など 
は含まれません。 


第2条（讓保証） 

1製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無賞保証の適巧を 
受けること力巧きます。但し、次の各号に掲げる場合は、保言 E 巧間内であっても無賃保証の麵を受けること力巧きません。 

2イ参理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。 

3ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル No 等の重要事項カホ記入または修正されていること等により、偽造され 
た疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル No . 等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 

4 ,販売店様力喉証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）力濡 
付されていない場合。 

已お客様力 《 製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または贼員し 
た場合。 

6お客聯における使用上の誤り、不当な改造もしくはイ魄、または、弊社力 《 指定するものが外の機器との接続により故障また 
は破損した場合。 

7火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または贼員した場合。 

8消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 

9前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。 

第3条（修 1) 

この約款の規定による胃は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 

1修理のご依頼時には製品を弊社イ疑！センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル（電子マ 
ニュアルを含みます）またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせてしがこだきます。また、ご送付時 
には宅配便など送が控え力《残る方までご送付ください。郵送は固くお断り致します。 

2修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、イ1鍵力《困難な場合または修理費巧力嚷品 
価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ L 乂上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く 
事があります。 

3八ードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換 
する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の瞭弊社は記憶されたデータ 
についてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの贼員、ミ肖失などにつき、一切の責任を負いません。 

4無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 

巳有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご麵さ 
れた際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございま 
す。 

第4条娩責事項） 

1お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失力《あった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づ 
く損害賠償責任は、当該製品の購入代金を臟と致します。 

2お客费がご購入された製品について、隠れた欄ながあった場合は、この約款の規定に力、力、わらず、航實にて当該閥! E を修補 
しまたは瑕曲のない製品または同等品に交換致しますが、当該段曲に基づく損害賠償の責に任じません。 

3弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、八ードディスク等のデータ記憶装置につい 
て、記憶されたデータの;'肖失または破損について保証するものではありません。 

第炼馆効範囲） 

この約款は、日本国内においてのみ有効です。またミ毎外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。 



切 

0 

取 
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お問い合わせ-修理窓口-備品販売な口 


お問い合わせ-修理窓□-添付品の販売については、 JiTF の順にてご確認いたださますよラお願い致します。 

マニュアル（印刷物、添付 CD 等）の設定巧客•困ったとまは 【Q&A) をご確認くだをい。 


脾社ホームぺージ にて最新 Q&A 情巧、最新ドライバ•ファームウエアをご確認くださし、。 

86886.jp (八□—バッファ □—) ( http :// www 不要） レ 


上記で改善しない場合は、バッファ□—ヴポートセンターへお問い合わせください。 
お問い合わせの際は、な下「必要な情報」③〜⑦をあらかじめご確認ください。 


インターネット (E メール)でのお問い合わせ巧 


_ ※左記 URL から画面に従って進み' 

し 〇一 nn 一 ■— ~^~ 表示されるお問合せフォームより 

Web ヴホ — 卜 aooDD.jp/inail/ ( http://www 不動質問をお送りください。 


電話でのお巧い合わせ巧 


※電話番号はお掛け間違いのないよラにごま意ください。 


ま京第1; 03—5781 —7260 

センタ—.,； 月〜± 9:30 -19:00 


3101-0084 


ま京第吕1 03—5365—3101 

おた--:曰〜±9:30〜19:00 

052—619—1 188 

月〜金（祝曰除く）9:30〜17:00 


名ち屋 


1 NTT 固定電話か日は全国一律1 1.34 円/3分で和用可能。姓）営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など化業する場合があります。 


手紙でのお問い合わせ巧 


干4已 7-8 已70名ち屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファ□-ヴポートセンター宛 [/ 


修理はな下のバッファ□—修理センターまでご依頼くださし、。 ※修理品送付の前に興社への連絡は不要でず。 
保証書について修理送付前に本製品添付の保註書記載の保罰契約約款をよくお読み下さい。 

修理 web 予約 弊社ホームぺージより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が巧能です。 

86886.jp/shuri/ ( h 門口 :// www 不要） 

送付先住所 干457—8已70愛知県名古屋市南区豊田3—3— 已 

株式会社バッファ□一修 S センター受付宛 

電話番号 052 — 698—7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 

月〜金（祝日を除く） 9:30-12:00 13:00-17:00 
送付いただ<物本製品、本製品付属品、保話書（原本)、修理依頼票 （*) 

* 修理依頼票は階社ホームページよりダウン□ー ド可能です。修理依頼票を添付でさない 
場合は、 L ソ下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 

【迁忌、事項】 

※発送は宅配便等控えが残るち法にてお送りください。控えが残5ない郵送は固くお断りします。 

※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていたださまず。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 
負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 

※八ードディスク、フラッシュメモ U 等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め 
お客様にてバックアップをとっていたださますよラお願いしまず。 

《 AirStation 、 BroadSta 1; ion 、 UnkSta 1: ion 、 TeraSta 1; ion は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続 
ユーザ名/パスワード/無線暗号キー ( WEP ) 等)を消去しまずので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 
※修理期間は、製品の到着後1〇曰程度（興社営業曰数）を予定しておりまず。 

※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了曰又は、修理完了曰より3ヶ月間のいずれか 1— 7» 
長いちとなります。 1/ 


製品の添付品販売卜弧、ダウン□-ド （ ドライバ • ファームウエアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧くだ; 

86886.jp/bihin/ ( http://www 不要； 


添付品の販売(備品販売お □) ページ 


だ’ さし、。] 

ぶ 


ユーヴ登録はこちらのぺージ 86886.jp/user/ 化け p://www 不要)より登録いただけます。/ 


化要な情巧 


①返送巧（氏名 • 住所 • 電話番号（内線）- FAX 番号） 

③平日昼間の連絡先 

(氏名 • 住所 • 電話番号（内線）- FAX 番号） 

③ バッファ□一製品名 

④ J (ッファ□-製品のシ IJ アルナンバー 
※受付時間や電話番号などは、変更されることびあります。最新の内容は、弊社ホームページでごお認ください。 
JSSThis product supports only Japanese language. 

Technical and customer support is limited to Japan only. 

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY. 

製社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第云ちへの開示は致しません。 

•お問合せに関ずる連絡•製品向上の為のアンケート（サポートセンター)•添付品の販売業務（備品販売窓口） 

-製品返送/詳細症状の確認/見積®認/品質向上の為の返送後の動作状況お認（修理センター） 


⑥具体的な症状/エラーメッセージ 

⑥ 発生状況（巧めか！5 • ある曰突然等）、 

発生頻度（おず、時々、時間が経つと等） 

⑦ ご使用環境（パソコン機種名、 0 S (Windows XP 等）、周逛機器） 
⑨製品し U 外の添付品 （ AC アダプタ、ケープルなど） 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、 
改変などを行うことは禁じられています。 

■目 UFFAL0TM は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他 
社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 

本書では TM、 ⑥、 ◎などの マー クは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変 
要される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏 
れなどありましたら、お買い求めになつた販売店または弊社サポートセンターまでご連 
絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスの 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器が外と 
して使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求され 
る用途には使用しないでください。 

-一般 0A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用 
するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全にお 


こなってください。 

■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で 
は使用しないでください。また弊社は、本製品に関して曰本国外での保守または技術サ 
ポートを行っておりません。 

■本製品のラち、外国為替および外国貿易管理まの規定により戦略物資等(または役務)に 
該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役 
務取引許可)が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方まに沿ってご使用ください。特に、を 
意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが 
消失•破損した場合については、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記 
憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された 
を意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してくださ 
し、。お客様が、本書のを意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、 
データを消失-破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかね 
ますのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意また 
は重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一 
製品または同等品に交換致しますが、耸該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 


SHD-UH シリーズはじめにお読みください 

2007年7月19日初版発行発行株式会社バッファロー 
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BUFFALO 
SHD - UH シリーズ 


はじめにお読みください 


A 

を意 


く本製品の紛失-盗難等には十分ごを意ください> 

本製品の紛失-盗難-横領-詐取等により、第兰者に個人情報が漏えいずる恐れがありまず。個人情報が第兰者に漏えいしたために損害 
が生じた場合、弊社はその責任を負いかねまずのであらかじめご了承ください。 


巧り付け 


を意 


〇パソコンの電源を ON 



Windows パソコンに接続すると、[マイコンピユータ ] (Windows 
Vista の場合は[コンピユータ])に [ SHD - UH ] 

のいずれか）が追加されます。 

Macintosh の場合は、デスクトップに本製品 （ または 
がマウントされます。 


Windows Vista / XP / 2000をお使いの場合、本製品の転送速度 
を向上させる 「 TurboUSB 」 をインストールできます。裏面の 
「画面で見るマニュアル/付属ソフト （ Windows のみ）につい 
て」を参照してインストールしてください。 

MacOS X 10.3が前や Mac OS 9をお使いの場合、本製 
品がマウントされたら、 MacOS 拡張形式で初期化してく 
ださい。初期化しないと、データの書き込みに失敗した 
り、ファイルが認識できないことがあります。初期化の 
方法は、ユーティリティ CD の 「 Mac 」 フォルダに収録さ 
れている 「 SHD - UHmanual . pdf 」 を参照してください。 


本製品をパソコンに接続したときに「今すぐ再起動しますか？」と表 
示されることがあります。その場合は、[いいえ]をクリックして画 
面を閉じてください。 

Windows Vista / XP の場合、下の画面が表示されることがありま 
す。その場合は、 [X] や[キャンセル]をクリックして画面を 



取り外し 


夕電 

パソ〕ンの電源が OFF のときはそのまま取り外せまず。 


Windows の場合 




タスクトレイに表示ま 
れているアイコン（お、 

を、をのいずれか）を 

クソツ4 



クリック 


0 [USB 大容■記慮装置（デパイス）]または [USB デ 
イスク]をクリックしまず。 


f USB 乂容を i 己巧装置テパイス-ドライブ （F:) を安をじ巧り外します ^- 


クリック 


@巧全に取り外ずことができまず J と表示まれたら、 
因または [0 K ] をクリックしまず。 


Windows Vista の場合 


八ードウエアの巧り巧し 


I 。イ 


Windows 2000 / Me の場合 

"USB ディスヴはちをじ巧りホすことができます。 


Windows XP の場合 


-クリック 



ク I J ツク 


〇アイコン （ お、を、层）が消えていることを確認しま 
ず。 

アイ〕ンが表示されている場合は、再度手順1から操作を行ってください。 

アイコン（お、を、彭）が消えた 
ことを確認しまず。 

0パソコンから本製品を巧り外しまず。 


Macintosh の場合 


〇本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグしまず。 





リムーバブルアイコン （ @ または 
f ^) をゴミ箱にドラッグしまず。 


0パソコンから本製品を取り外しまず。 

























































































































画面で見るマニュアルを/付属ソフト ( Windows のみ)について 


画面で見るマニュアルを表示する手順を説明します。また、 Windows 
をお使いの場合、付属ソフトもが下の手順でインストールできます。 


Windows の場合 


が下の手順で行ってください。なお、付属ソフトの概要やお問合せ先 
は、画面で見るマニュアル「付属ソフトの概要/お問合せ」を参照し 
てください。 

ソフトによっては、インス I ル時にプロダクトキーが必要と 
なりまず。プロダクトキーは、ユーティリティ CD に記載されて 
いまずので、ソフトのインス!ルを行ラ前に乂下のスペース 
に記載してください。 


プロダクトキー記入欄 

ユーテイリテイ CD に記入されたプ□ダクトキーをここに記入 
してくださし、。 


〇ユーティリティ CD をパソ〕ンにセットしまず。 

※手順2の画面が表示されないとき肤ユーティリティ CD 内の 
「 Blnstexej をダブルクリックしてください。 

《Windows Vis ねをお使いの場合、自動再生の画面が表示された 
ら、 [ Blnstexe の実行]を選択してください。また、「プログラム 
を続行ずるにはあなたの許可が必要でず J と表示されたら、[続 
手子]をクリックしてください。 



① 選択しまず。 

② じ夕へ]をクリックしま 
ず。 


X 「 SHD - UH のマニュアルを見る J を選択して、[次へ]をクリック 
ずると、本製品のマニュアルが表示されまず。手順3は必要あり 
ません。 


@マニュアルやソフトを選択し、欄始]をクリックしまず。 


が降は、画面の指示に従ってください。 

※画面で見るマニュアルを読むには、 Acrobat Reader または Adobe 
Reader がインストールされている必要がありまず。 Acrobat 
Reader は、手順 2 の画面からインス!ルできます。 

《Acrobat Reader または Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参 
照してください。 

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 


Macintosh の場合 


ユーテイリテイ CD の 「 Mac 」 フォルダにある 「 SHD - UHmanual . pdf 」 
をダブルクリックしてください。 


fT 寸録 


パツケ ージの 内容 


パッケージには乂下のものが捆包されています。万一、不足しているも 
のがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製 
品の形状はイラストと異なることがあります。 

参シリコン八ードディスク（本製品） . 1台 



参ユーティリティ CD . 1枚 

•八ードウエアマニュアル(本書） . 1枚 

※本製品の保証書は本紙に巧刷されています。修理の際は必要事項を 
記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。 

※別紙で追加情報が同捆されているときは、必ず参照してください。 


本製品について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の基準に基づくク 
ラス引青報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていま 
すが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

受信障喜について 

ラジオやテレビジョン受信機（が下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆが 
みがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切っ 
てください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復する 
よラでしたら、乂後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 

•本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる 
•本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる 
-この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる 


困ったとまは 


本製品が認識されない 
•正しく接続されていない 

本製品をパソコンから取り外し、再度接続しなおしてください。 

•本製品を接続したままパソコンを起動/再起動した 

本製品をパソコンが起動する前に接続した場合、本製品が認識され 
ないことがあります。本製品はパソコンの電源を ON にした後に接 
続してください。 

参パソコンの USB ポートが故障している 

本製品を他の USB ポートに取り付けてください。 

パソコンを起動/再起動したら付属ソフトが起動した_ 

ユーティリティ CD をパソコンにセットしている場合、パソコンの起 
動/再起動時に付属ソフトカ 《 起動することがあります。ユーティリテ 
ィ CD を取り出して、再起動してください。 


仕様 


最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホ 
-ムぺージ ( buffalo . jp ) をご参照ください。 

•インターフエース ： USB RevisionZO 準拠 

•コネクタ ： USB シリーズ A コネクタ 


•転送速度（理論値） ：最大 480 Mbps (60 MByte / sec ) 

•動作電圧 ： 5.0 V ±5% 


•消費電流 
♦動作環境 
•対応 0 S 


:最大250 mA 

:温度〇〜40で、湿度20〜80% (無結露） 

: Windows Vis ね/ XP / 2000 / Me 、 

Mac OS 9.0 〜 9.2.2 、Mac OS X 10.1 乂降 


※パソコン本体に US 目ポート（タイプ A ) が装備されていない場合は、 
別売の弊社製 US 目インターフエースを取り付けてください。 

※〇 S が表示するディスク容量は、実際のディスク容量と異なることが 
あります。 


※本製品を USB 2.0 で規定されている HS モード（最大転送速度 
480 Mbps ) で使用するには、弊社製 USB 2.0 インターフエース 
(または USB 2.0 に対応したパソコン本体）が必要です。 


まをにお使いいただくために 
必ずお守りくだまい 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安 
全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。 
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上 
で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品 
を組み込んだパソコンシステム運用全般に関するを意事項も記載され 
ています。 

パソコンの故障/トラブルや、データの消失•破損または、取り扱い 
を誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象に 
は含まれません。あらかじめご了承ください。 

使用している表示と給記号の意味 


警告表示の意味 


/ K 蓄告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この 
表示のを意事項を守らないと、使用者が死!::または、 
重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

/ K を意 

この表示のを意事項を守らないと、使用者がけがをし 
たり、物的損害の発生が考えられる内容を示していま 
す。 


絵記号の意味 A S ) 参 の中やおくに具体的な指示事項が描 

かれています。 


A 

警告*を意を促す内容を示します。（例：感電を意） 

Q 

してはいけない事項（禁止事項）を示します。 

(例：®分解禁止） 

• 

しなければならない行為を示します。 

(例プラグをコンセントから抜く） 


A 警告 


〇 

強制 

本製品を取り付け、使用ずる際は、必ずパソコンメーカー 
および周辺機器メーカーが提示ずる警告や注意指示に従っ 
てください。 

〇 

強制 

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の 
手が届かないよラに機器を配置してください。 

さわってけがをする恐れがあります。 

S) 

禁止 

濡れた手で本製品に触れないでください。 

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。 
また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。 

を 

電源プラグを 
おく 

煙が出たり変な臭いや音がしたら、ずぐにコンセントから電 
源プラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、シヨートして火災になったり、感電する恐れがあり 
ます。 

弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

4^ 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないで 

^ ください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコ 

電源プラグを ンの 電源 スイッチを OFF にし、コンセントから 電源 プラグ 
抜〈 を抜いてください。 

そのまま使用を続けると、シヨートして火災になったり、感電する恐れがあり 
ます。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

(§) 

水場での 
使用禁止 

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用し 
ないでください。 

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 

〇 

強制 

小さなお子様が電気製品を使用ずる場合には、本製品の取 
り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行ラよラ 
にしてください。 

〇 

強制 

小さなお子様の手の届かないところで保管•使用してくだ 
さい。 

誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。 

分解禁止 

本製品の分解-改造-修理を自分でしないでください。 

火災•感電-故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外し 
た場合、修理をお断りすることがあります。 


A を意 


本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 

v_y 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。 
禁止本製品の故障の原因となります。 


/本製品の上に物を置かないでください。 

傷がついたり、故障の原因となります。 

禁止 


^ シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を巧かないで 

じソ ください。 

^止 本製品の'方れは、乾いたきれいな布で拭いてください。ちれがひどい場合は、 

きれいなホに中性洗剤を含ませ、かたくしぼってからなき取ってください。 


〇 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近 
な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身 
強制 体の静電気を取り除いてください。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそ 
れがあります。 


〇 パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアル 
をよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。 

強制 


〇 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてくださ 

し、。また、各接続コネクタには手を触れないでください。 

5ま制 故障の原因となります。 


〇 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインスト 
ールずるときなど、お使いのパソコン環境をかしでも変更 
強制 ずるときは、変更前に必ずパソコン内（八ードディスク 
等）のずベてのデータを MO ディスク、フロッピーディス 
ク等にバックアップしてください。 

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときな 
ど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はそ 
の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 


^ アクセスランプが点滅している間は、パソコンの電源スイッ 
^Oy チを OFF にしたり、システムをリセットしないでください。 

データが 消失、破損する恐れがあります。 



切り取り 一一一一一一 


取 


保証書 

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。 

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載さ 
れた期間、条件のもとにおいて修理をいたします。 

-修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。 

•この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。 

株式会社バッファロー 

本社干 457-8520 名古屋市南区柴田本通四 T 目15番 


お 

名 

前 

フリガナ 





干 

ご 

住 

所 





TEL:( ) - 


製品名 


保証期間 

ご購入曰より1年間 

ご購入曰 

※販売店様記入欄 

年月日 

ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理を 
ご依頼ください。 


※が下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客横はご記入なさらないでください。 


年月日 

サービス内容 

担当 





























































































